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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de accountantscontrole van pensioenfondsen al 

verplicht is en wordt aangemerkt als wettelijke controle in de zin van de 

Wet toezicht accountantskantoren (Wta); 

overwegende dat: 

- de toegevoegde waarde van de OOB-status en de extra kosten niet 
duidelijk zijn; 

- het niet wenselijk is pensioenfondsen zomaar op één lijn te stellen met 
en te behandelen als verzekeraars, want er geldt heel andere 
regelgeving; 

verzoekt de regering, pensioenfondsen niet aan te merken als OOB, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Aukje de Vries 
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